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ВОРОЖАТЬ ВЕЛИКУ БІДУ 
ДЛЯ ПАРИЖА. 

ПАРИЖ, 15. жовтім. — 3 біз-і 
несьиенськнх кругів доносять, 
що Париж буде переходити сеї 
зими велйку і важку крізу. 
Вправді франк устабілізуеться, 
але це потягне за собою велике 
безробіття Яких 500,000 людей 



УКРАЇНСЬКІ Й МАДЯРСЬКІ СТУДЕНТИ 
ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ РУМУНСЬКОЇ 
ПОЛІТИКИ 

БДУМФІЛД, Ню Джерзі, 17. жовтня. - Укрвіиські й ма- 
дярські студенти блумфілдєької презбнтеріянської теольогіч- 

ЯОІ семннаріі вислали до всіх внсшнх американських шкіл ли- буде позбавлене роботи, 
ста з протестом проти гостини румунської королевої Марії в 
Америці, закидаючи лрн тому румунському урядоан жорстокі 
переслідуваннє нерумунських народів. 

В сьому листі студенти внсказують своє зднвованне, що 
королева найбільше назадницької й беззаконної країни в Ев- 
ропі має дістати гучне прннятте в демократичнім краю. На 
доказ варварськости краю лист подає румунізаиійні заходи 
румунського уряду, звернені проти нерумунських народів в Ру- 
мунії: Українців, Мадярів, Москалів, Німців І Болгарів. 

Так званий Межинародннй Комітет Оборони зарядив на 
завтра в полуднє велике протестацІЙне віче проти пересліду- 
вання нерумунських народностий румунським урядом. Віче 
відбудеться на Юніон Сквері. 

НЕДОБОРИ В ЮН1Р1 НІМ БАНКУ. 

ГІИТСБУРҐ, ПА Ч 16. жовтня. — Стейтові контрольори бан- 
ків відкрили в юнійнім банку Брадергуд Сейвннгс енд Трост 
Ко. оф Питсбург недобори в сумі 300,000 долярів. 

На прнказ урядників арештовано 4 урядників банку, яких 
уряд обжаловуе за беправну спекуляцію. Мали вони уживати 
фондів банку на закупно „бондів свободи" по дешевій піні, 
і втратили при сій нагоді кількасот тисяч долярів для банку. 




КРАВЕЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ РОЗБИЛАСЯ. 

НЮ ИОРК, 17. жовтня. — Конференція, представників вла- 
стителів кравецьких шап і представників кравецьких юній за 
полагодженне кравецького страйку покінчили ся невдачою. 
Конференцію нагло зірвано, а кожда сторона видала заяву, що 
друга сторона поноси гь вину за зірваннє. 

Страйк почав нині 17. тиждень свого тревакня. 

чп ГЙЙЙЙЬ ПОЧИНАЄ НОВІ 
НОРФОВК, Верджінія, 17. 



ВЕЛИКА НАРАДА ДОМ1НГРІ 
В ЛОНДОНІ. 

ЛОНДОН, 17. жовтня. — По- 
роблено вже всі приготовання 
до велико-державної конферен- 
ції, в якій возьмуть участь 
представники всіх доміній 
ПремІер Канади Мекенці КІні 
вже прибув. Це вже друга така 
конференція від вибуху війни. 
До неї конференції прнвязують 
дуже велику вагу. Журналісти 
кажуть, що це перший серйоз- 
ний крок до ліквідації 
брнтійської 



ськім життю підкарпатської 
України точиться боротьба на- 



у сві- 

іськнй нурець Клес Евертс перейшов НИНІ. ПІШКИ 
з Олд Пойнт Комфорт до Норфовк, 
Сього подвигу доконав він за 2 години 
з води, вік видав визов усім другим 
попробувати побити його рекорд. 



КУРЕННЄ И ЛЮДСЬКИЙ ХАРАКТЕР. 

БОЛТИМОР, Меріяенд, 17. жовтня. — Др. Найт Данлеп, 
професор експериментальної (досвідної) психольогії (науки 
про людську душу) на університеті Джана Гапкннса, виголосив 
тут відчит, у якому старався доказати, що всі курці е більше 
постійними працівниками як не курячі. 

Данлеп говорив на основі довгих розслідів. Він каже, що 
до них довели Його балачки, що нібито тютюн шкодить на 
нерви всякому курцеви, а головно жінкам. Після його досвідів, 
оба твердження неправдиві. Тютюн не роздражнює людний, 
але її вспокоюе, І не шкодить куренне більше жінкам, як му- 



ПІВНІЧНА ЗОРЯ ПРОТИ ПРОМОВИ КУЛИДЖА. 
ВАШИНГТОН, 17. жовтня. — На межинароднім бесілниць- 
кім конкурсі, який вибувався в сьому місті, виголосив вступну 
промову президент Кулндж. Промову сю, як всі другі, виго- 
лошені на конкурсі, -розсилано при помочн радія. На диво, 
промови Кулиджа на радіо майже не було чути. Тепер Радіова 
Корпорація Америки, яка розсилала сі промови, поясняє, що 
промову Кулнджа заглушила сильна „північна зоря", відоме 
іще, яке случаеться на далекій півночн з біль- 



ЯКЕ В ПОЛЬЩІ УРЯД- 
НИЦТВО? 

НаЙвисша контроля держави 
так представляє польську бю- 
рократію (урядництво), про 
що говорив пос. Римар на од- 
ному із засідань сойму: 

„Не все кваліфікована, часто 
зарозуміла, а проте надто тру- 
слнва і нездецидована, троха у 

ЮЇ волі, марнотравства 
злодійства, але куди більше 
підсвідомого надуживання вла- 
ді, некарностн, незнання прав 
. приписів, незнання своєї ком- 
ш° Іпетенції, скидування праці на 



Починаючи від „Русскої Зем- 
" і до „Карпатської Прая- 
і", сторінки часописів повні 
вщерть цією актуальною спра- 
вою. Так, „Русская Земля" в о- 
дному з останніх чисел з гіркни 
настроєм нагадує тим, хто агі- 
тував за підвнешення конґруї 
(державної платні) попам; 
говорили під час агітації, що 
для того, аби коблнна й роко- 
вина (податки з населення, що: 
йдуть попам) на завжди були 
знесені, треба домагатися .ви- 
щої платні від держави полам 
(т. зв. конґруї). Але от в черв- 
ні місяці цього року т. за. „апо- 
стольською" більшістю, не див- 



5 курсу не відчи- 

партій, законопроект нено і то ніби тому, що не 
про підвищення конґруї було знайшлося відповідного поме- 




МИКСИКО, 17. 
кенканському кої 
сля котрих уряд 

шеників має бути в кождія з церков 
ветерани мтторж^ж ПРОТИ ПРИХИЛЬНИКА 

ПЛЕРІНФІЛД, Ню Джерзі, 18. жовтня. — Злучені ветеран- 
ські організації сеї околиці заявили, що вони не будуть брати 
офіпіяльиоГ участи в відслоненню вамятннка в честь жовнірів, 
який мається незадовго відкрити на розі вулиці перед одною 
церквою. Ветерани виступають, проти, пвмятника тому, бо на 
ньому є напксь з другої глави пророка Ісаї, в якій говориться 
про переміну воєнних занять на мирні. Ветерани кажуть, що 
се агітація' проти війни. 



инші уряди і других урядників. 
Це значить, що розростається 
бюрократія в найгіршім того 
слова значінню. Папір заняв мі- 
сце розсудку і розуму". 

Таку опінію видала найвне- 
ша контроля польським дер- 
жавним урядникам. Чи пере- 
борщила? Хиба не договорила 
до кінця. Хай би контрольори 
заїхали до галицьких міст і мі- 
сточок та подивилися на уряд- 
3 ними мають до ді- 
ла наші селяни. Щойно тут по- 
бачилибн, що це за ананаси у- 
правляють державними ділами. 

ЯК ПОЛЬСЬКІ ПАНИ їздять. 

Через село Тисів веде доро- 
га вузькоторової залізниці, ко- 
трою звозять дерево з гір до 
парового тартаку фірми Лей- 
зор Гріфель в Болехові. Для 
перевозкн гостей І літників за- 
ведено на тому шляху моторо- 
ві візки, які їздять дуже швид- 
ко. Дня 12. серпня ц. р. наїхав 
такий моторовий візок на 18' 
літнього хлопця Івана Юрева, 
що переходив через шлях. Шо- 
іер не звернув на це уваги і 
волік візком трупа яких 50 ме- 
трів, хоч шлях рівний і шофер 
не міг не бачити, що наїхав чо- 
ловіка. На візк>1 їхав радник 
намісництва в Поляннцях зі 
своїми гїстьмн. Не зважаючи 
на це, що переїхав чоловіка, він 
наперся їхати дальше, аж селя- 
не його спинили і завернули 
візок по судово-лікарську ко- 



парляментом ухвалено. Що-ж, 
н т. зв. роковина та 
коблина? Аж піскількиї" „Рус- 
ская Земля" наводить факти, 
що свідчать про дальніше існу- 
вання коблики й роковини. Так 
нпр. окружний суд в Бордіові 
за ч. 12086 наказує 70-тн греко- 
католикам і бувшим греко-ка- 
толикам в Бехерові заплатити 
поповн Мкколаю Бурику про- 
тягом 15-ти днів по 242 чесь- 
ких корон і 50 гелерів, як на- 
города за коблнну й роковину 
р., — в разіж як не.ви- 
конають, буде екзекуція (при- 
мусові заходи). Такаж самісінь- 
ка історія трапилася І в с. Чар- 
ній. В обох випадках суд вима- 
гає ще виплати 5% - 1920 року. 
Точнісінька 

ще в богатьох карпатських се- 
лах. Нпр. піп Бачинський, був- 
ший парох в Великих Лучках і 
инші! 

.Ці факти та документи 
говорить „Русская Земля" — 
говорять самі за себе. Попам 
підвищеної платні з дер- 
фондів. їм мало підви- 
щеної платні за ріжнІ церковні 
вправи, їм мало аграрних пош- 
лин (цла). Вони простягають 
свою „свячену" руку до нашо- 
го бідного простого люду^абн 
здерти з нього останній петак, 
продати його останню корову 
за „даровану" вже коблнну й 
рої 



ЕЛЕВЕРІТОРИ В ВЕНКУВЕРІ 
ПОРОЖНІ. 

Венкувер, Б. К. — Ніколи ще 
в цю пору венкуверські елевей- 
тори не були порожні так, як 
тепер. Коли у минувшині у цю 
пору -в елевейторах було зси- 
пано до 15 иіл. бутлів збіжа, 
тепер є в них не більше, як 
два міліони бутлів. Причиною 
того є передчасна зима в Аг 
берті. 

ЛИТВА НЕ ПОДАЄТЬСЯ. 

Данцігські газети помішують 
розмову з Литовським делегат 
той до Ліги Народів Сінзікав- 
касом. Він заявив, що нема мо- 



місію до Болехова. Це вже тре- ви, щоби між' 
щею наступило 



тя людська жертва, а 
не можна і числити. Староство 
і поліція дивляться йа те все 
крізь пальці, а фірма тільки й 
робить, що „а ласки" вділить 
дощок на труну 



З преси довідуємося, яких то 
хитрих методів вживає чеська 
урядова бюрократія, абн тіль- 
ки ечехізувати всіх і вся на 
Підкарпатській Україні. Хоч 
добре відомо, що, 
раз начавши, чехізаторн 
всяку ціну поставили собі зде- 
націоналізувати наш народ на 
Підкарпатті. Ннні-ж розповіда- 
ють на шпальтах газет про ці- 
кавий факт з чехізаційної прак- 
тики в Ужгороді.. 

Тут існує 4-х клясева руська 
{українська) горожанська шко- 
ла з паралельними мадярськи- 
ми клясамн. З огляду великої 
кількостн дітей, що кінчили і 
класу, проектувалося відчини 
ти-й 5 клнеу, про віщо навіть 
і сповістив дітей, 
дивуватися, 



та грошей. Газети ло- 
що чеський курс 
існує і що, отже, на чеську 
школу знайшлися і гроші, і по 



Справа, одначе, вияснилася 
скоро, коли українське вчи- 
тельство дало згоду на цілком 
безплатний виклад та, поаатим, 
брало на себе турботи підшу- 
кати відповідне помешкання. 

Шкільна адміністрація відмо- 
вила вчителям, рекомендуючи 
дітям... іти до чеських ШКІЛ. 

Чи слід ще щось додавати 
до цих фактів? ' '" 

СІЯННЄ З ЛІТАКА В ПРОВІН- 
ЦІЇ МАНІТОБА. 

Провінціональний департа- 
мент рільництва зарядив сі- 
яннє з літака. Недавно вислано 
мішків дикого рижу 
стації Корморант озера 
Годсон Бей залізниці, 
щоби його розсіяти з ■ лі- 
така по відповідних моча- 
рах, як також мочарах Мус 
Лейк і Сідер Лейк (найбільші 
мочарн для диких качок на кон- 
тиненті). 

Підчас широких оглядин по- 
сліднього року проф. В. Джек- 
сон, з Манітобської Рільничої 
Колегії, не находив дикого (ри- 
жу на північ від 53-ої ширини і 
тому- по його думці качки при- 
ходять на полуднє в рнжову по- 
ру. Нема причини , чомуби дн- 
кнй риж не. мав рости в тій о- 
колиці І для того вислано лі- 
так, щоб його посіяти і так по- 
мочи природі. ' 

Є надія, що колнб він прий- 
мився, то побільшнвби пожи- 
ву, а цим самим число качок 
та щурів. 

ІМІГРАЦІЯ ЗА СІМ МІСЯЦІВ. 

Оттава. — Іміграція за послід- 
них сім місяців була о 68 про- 
цент більша, як кинувшого ро- 
ку за той самий час. Протягом 
семи місяців прибуло до Кана- 
ди 86,480 осіб, тоді, як минув- 
шого року прибуло 51,4000 о- 

МАЮТЬ ПОВІСИТИ ЖІНКУ 

ЗА МОРД. 
Квебек. — Цього літа була 

А. Гал лоп на ка 

доки Польща не зверне Литві ру смертн через повішення за 
" цдьна. | замордованая н чоловіка. Ви- 

В найблизшім часі, заявив рок смертн мав бути викона- 
СінзікавкаСі Литва ви двигне ний 15. жовтня. Але що її адво- 



МОСКВА, 17. жовтня. — Опозиція, яку повів Троцький 
проти центрального комітету комуністичної партП, закінчи- 
лася повною побідвю Сталіна. Трбоькнй, Зпюмв, Каменсв, 
Пятаков, Сокольніков і Євдокімов оголосили сі ей та еит , в якім 

жалують свого кроку, яким нарушнлн партійну дисципліну та 
'позакладали фракції в партії. Вони заявляють, що не від- 
ступають від своїх поглядів далі, але піддаються голосовн 
бідьшостн. Вони думають далі працювати в напрямі Своїх по- 
одначе в тих рамах, які прнслугують їм на підставі пар- 
констнтуції. Партії не будуть розбивати І не будуть 
творити ніяких нових груп. ДотелерІшна їх метода була хиб- 
на 1 шкідлива, бо вона могла довести до розбиття самої партії. 
Тому взивають вони всіх своїх прихильників, щоби порозвя- 
зували всі опозиційні групн і фракції I пішли їх слідом. І 
опозиції заявили далі, що вони піддаються цілком і 
10, конгресу І резолюціям центрального комітету. 

В той спосіб скінчилася акція тої опозиції, яка наробила 
стільки галасу та з якою звязували малощо не переворот в Ро- 
сії. По всякій правдо лодібности лідери опозиції, коди вже 
розкаялися, ввійдуть знова на начальні позиції 1 всьо буде по 
старому. 

ПОЛЬСЬКІ БАНДИТИ. 
ВАРШАВА, 17. жовтня. - Варшава дістала в презенті з 
Америки славного бандита Зєлінського, який бушував дов- 
гий час в Шікаго та доконав богато нападів та вбнйств. В Вар- 
шаві хотів він модернізувати бандитизм 1 поставити його на 
шнкаговську скалю.- Початок був добрий. Та коли був в с 
розгоні, прнлапала його поліція на весілю його сестри ) з 
пострілом на місті, 

СТУДЕНТИ РОБЛЯТЬ ПОВСТАННЄ В ХІНАХ. 
ШАНГАП, 17. жовтня. — Енергійному мейоровн міста тре- 
ба завдячувати це, що відвернув від міста небезпеку револю- 
ції. Молоді студенти, які відграють так велику ролю в рево- 
люційнім руху Хін, хотіли покористуватися дуже важким по- 
ложеннем міста, яке окружене зі всіх сторін ворогами,' І ви- 
кликати революцію. Коли мейор заявив студентам, що прн 
найменшій ворохобні з їх сторони, буде до них стріляти по- 
ліція без всякого пардону, студенти тим разом роздумалися 
і місто має хвилевий. спокій хоч з того боку. Оборонившись 

РАДИКАЛИ ПОСТОЯТЬ ЗА ПОАНКАРЕМ, БО ХОЧУТЬ 
РАТУВАТИ ФРАНКА. . 

ПАРИЖ, 17. жовтня. — Радикальні соціалісти» які зібра- 
лися на конгрес в Бордо, ухвалили піддержати фінансову по- 
літику премієра Поанкаре, але під тни услівєм, що він не буде 
стояти на перешкоді загранії чиїй політиці, яку веде Бріян. 

Це внрішенне має дуже велике значінне для Поанкаре, бо 
без радикалів не мав би він більшости в парламенті і не міг 
Лн перевести ніякої реформи. 

Кайо критикував давню політику Поанкаре і підніс, що 
Англія два рази зрікалася своїх претенсій до Франції, але 
Поанкаре волів окупацію Рурщннн. Навіть Америка булабн 
зріклася, колиб Поанкаре був в своїм часі натискав на це. Та 
Поанкаре був занятнй иншнмн плянами. А тепер, на його 
думку, Америка не є здібна вже глянути в так далеку буду- 
чнну, щоби вже тепер згодитися на анульованне довгів. 

АТАКУЮТЬ ГОГЕНЦОЛ€РНЮ. 
БЕРЛІН, 17. жовтня. — Хоч пруський сойи полагодив вже 
справу маєтків родини Гогенцолернів, але атаки проти них 
не маліють. Ріжні республіканські фракції виступать остро 
навіть проти президента ГІнденбурга за його участь в похо- 
роні генерала Герінґа, бо цей похорон, на якім виступив пре- 
зидент в війскбвім убранню І з відзнаками давно! Імперії, був 
свого рола монархісти чною маніфестацією. ^нмбільше, що 
Гінденбурґ дозволив на те, щобн його на похороні І то ще 
на віддаль міг Інтерпелювати Оскар, енн бувшого кайзера, в 
справі участи в маневрах найстаршого сина б. престо до на- 
слідника. Оскар мав поводитися як офіціальний заступник б. 
кайзера. 

Республіканська преса виступає рівнож проти принци син 
ЦецнлП за те, що вона забрала неправно з музею образ вар- 
тосте 300,000 марок, який продала швейцарському торговце- 
вн вин за 2,500 франків. Вони подають, що республнкаиці по- 
чали бойкот навіть нових марок, на яких е образ Фрндрнха 

війна в мароко закінчена. 

. ПАРИЖ, 17. жовтня. - Міністер війни Пенлеве повідомив 
кабінет виністрів, що .переаед^^цнф^ь^лд^ тж 
з днем 20. падолиста начнеться вицофувание враНтГ ВМароко 
осгане тільки така збройна сила, яка там було в 1921 році 



РУМУНІЯ ШУКАЄ ЛАСКИ&ІТАЛЛ 
БУКАРЕШТ, 17, «««я. - Роблять пр*га^£^ и 
гиднняти аж дві Італійські місії. Одна з них м.е оЖльнГза- 
проситн короля і.корол«у в гостину до Рнму. аТруга заклю- 
чнти торговельний трактат з Румунією. Румуні, уступає на 
кождім к££ бо хо^ щоби добути ви ьЗиІЇ^^ 
лученве Бесарабії до Румунії. , , ^ -н- 
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ПОЛЬСЬКИЙ ПІДСТУП 

Дня 8. серпня наступила о Варшаві в православнім ми- 
трополичім соборі злука. польського, католицького, народно- 
го костела з церквою православною. Акт злукн підписало б 
православних єпископів з митрополитом Діонізієм на чолі. На 
православе перейшов адміністротор польського народ, костс- 
. ла о. Андрій Гушно і о. Петрушка і другі враз з 30,000 вірними. 
Ми не застановлялися би довше над цею справою, колнб 
тут ходило головно о квестії релігійні, обряд та догми. Та 
воно так не є. Та злука подібно як колишня унія має головно 
політичну ціль, з якою ініціятори злука навіть не криються. 
Вони виразно заявляють, що вони думають використати ту 
злуку для тої цілн, щоби мати лекшу контролю над православ- 
ними душами. 

Коли -польське католицьке духовенство накинулося на о. 
Гушна І Петрушку за їх перехід до парвославя, називаючи їх 
народними зрадниками по ТІЙ причині, що православе було 
найбільшим ворогом польського народу, оголосив о. Гушно 
публичннй лнет, який затнтулував „ХИБНА ОПІНІЯ", в якім 
виправдує свій поступок та опрокидуе закид, будьте бн він 
став зрадником народу. „Сеголня — пише о. Гушно — всі люде 
згідні що до того, що православна церква в Польщі е найбільш 
льояльною церквою супроти Польщі. Епископи тої церкви по- 
божно слухають всіх прнказів польського уряду так, як слу- 
хали колись декретів царських", а їх вірні, себто Українці і 
Білоруси!»! мріють тільки г.ро автономію під Польщею І про 
народну мову в церкві. 

На закид, будьтобн він зрікся польської назви, о. Гушно 
заявив: „Ми були, е і будемо польським католицьким косте- 
лом народним. Тої назви не заборонюють нам уживати право- 
славні епископи, але відмавляе нам того права польський уряд. 
Обвинувачуйте за те Грабських, що лижуть папські пантофлі, 
але ніколи кас, які були і остануть Поляками з крови і кости. 
Чим ми бн то не були, колнб тільки моглквнратуватн Польщу 
з неволі римських деспотіа. Беж І Христос — як кажете — став 
Жидом, щоби тільки збавити людство. Тому і ми не поповни- 
ли дуже великого гріха, коли стали православними, щоби ра- 
туватн Польщу". 

ПІдчеркнути тут треба ще й те, що о. Гушно підно- 
сить, що це чистий припадок, шо в Польщі хвилево право- 
славна церква має більшість з Українців, Білорусннів і Росіян. 
Бо колнб до православя приступили Поляки не так в числі 
30,000, як тепер, але в числі десять міліопів, те церква та буде 
.відразу наскрізь польською, о. Гушно подає, що тепер дуже 
легко може стати польський єпископ навіть митрополитом 
православної церкви. Бо польський костел узнає юрисдикцію 
митрополита польської автокефальної православної церкви 
враз з синодом, який складається з єпископів обох церков, 
то є православної І польської народної. Синод той може одна- 
че дуже легко перейти в рукн ПОЛЬСЬКИХ ЄПИСКОПІВ, коли ВОШІ 
будуть переважати числом, або коли їх вплив буде такий, що 
другі, себто православні епископи, будуть йти за ними. Тоді, 
каже о. Гушно, навіть Українці будуть мусітн сидіти тихо, бо 
всьо буде йти по закону. Та нова унія, по словам с. Гушна, 
робить Польщу королевою Европи. 

- Оттак виправдують православні польські священики пе- 
ред своїм народом свій перехід на православе. То оправданнє 
оголошене І в американських польських часописах. І видно, 
що во,но переконуюче, коли заспокоїло польську публичну 
олінію, а навіть польське католицьке духовенство. Бо перше 
посуджували о. Гушна І його товаришів о зраду, тепер ті за- 
о перехід дістав зі всіх боків ти*у апробату. 
Я факт, щоби щераз повести доказ, як цниіч- 
>ляки навіть в справах віри. Як бачимо, По- 
с тими, чим були сотки літ тому назад, 
коли вперве наїхали на нашу землю. Релігія була у них всегда 
тільки ережтвом для осягнення нншнх цілей і то. цілей чисто 
політичних. Тому наклонюють вони тепер Поляків навіть до 
'переходу на православе, бо православе з національного боку 
для них корнснійше. Через православе вони думають скорше 
спольокізуватк Українців і Білорусинїв, та доконати цего, чого 
не доконала унія. 

Річ природна, що супроти ворожого наступу повинні ми 
Українці поставити оборонний вал і те як Українці греко- 
католики так І православні. Тут ходить о добро нації, о душу 
народа. І тому слушно пише „Український Голос", що „нам 
треба боронитись рівночасно на обох фронтах — греко-като- 
лнцькіи 1 православнім. Тому І між ебома українськими табо- 
рами повинно запанувати порозумікне, згода. Хто з греко- 
католиків юдитьпроти православних Українців той е союз- 
ником Польщі. Тадом самим союзником е той православний, 
що юдить проти греко-католиків. Ми е Українці, а нашнмн на- 
ціональними церквами є церква греко-католицька І церква пра- 
вославна. Обі вони нам рідні, святі, Божі." 

Кожднй Українець може належати до церкви, або А ні, 
може бути греко-католиком, або православним — це справа 
його власної совісти. Супроти ворожого одначе наступу му- 
симо стати до боротьби всі як один І ті, що належать до цер- 
кви, І ті, одо стоять поза нею, греко-католики І православні. 
Церкву треба боронити, бо вона гуртує біля себе ніліонн 
Українців, які моглнб попасти в церкві під ворожий нам на- 
ціонально вплив. А що тепер такий час, що обі наші головні 
церкви: православна І греко-католнцька на західно-україн- 
ських землях в польськім ярмі, то й Ти обом треба тепер спіль- 
'"" м ™"* н боротися з Польщею, яка е ворогом не тільки 
*- с церков, але й українського народа. 



парія є конституційною держа- 
вою, як приміром Анґлія або 
Швеція, Отже політична влада 
повинна би поділятися між: ці- 
саря, парлямент І уряд. Та во- 
так не е. В Японії ніхто не 
має влади, хто владу заступає 
на зовні. 

Японський цісар, мікадо, , то 
для Японців бог, але не' ро- 
літнк. На основі державної 
шінтоістичної релігІГмікадо не 
є заступником бога, лише од- 
ним Із його божеств у власній 
особі. Перший японський ЦІ' 
сар. якого династія володіє від 
півтреття тнеячеліть, був , .сн- 
ом богині сонця". Коли тепе- 
рішній мікадо в 1912. році засів 
на престолі, запросили на ко- 
ронацію днпльоматичниГі кор- 
пус із Токія — на ко- 
ронацію завдяки якій пре- 
сто.юнаслідник стається бо- 
гом. Посеред майже модер- 
ної столиці Токіо, що числить 
півтретя міліона мешканців, 
лежить цісарська палата-ос'т- 
рів. Поза її широкі" зелені рови 
з водою не продістається ні- 
трохи з рухливого життя ву- 



Кожднй ученик знає, що Я- парлямент у~Японїї не має май- 



же ніяісоі влести. Навіть не має 
настільки сили, щоби утворити 
міністерхгтво'по власній вподо- 
бі. ТеперІшний кабінет .Вакат- 
зукі з 464-ох парляментарних 
послів має лише 164-ох/ за со : 
бою і здається почувається з 
тим дуже д%бре; ^безпечно. До. 
зменшення значіння паодямен- 
ту причиняється і' те, ідо він 
збирається лише один раз на 
рік/при кінці грудня, а радить 
ледви три* місяці. Така сесія 
кінчиться звичайно.тим, що ці- 
лу купу необговорених проек- 
тів законів приймають преспо- 
(в останній сесії прийня- 
60Т. 

Коли так; то влада є в ру- 
ках міністерства? О, ні! Мініст- 
ри, щоправда, є заступниками 
могучихгругі ріжних бнзнесів, 
аліГт*^ сочистий вплив дуже 
обмежений. Трапляється такс, 
що даний міністер-фахівець за. 
ключає умову, а потім з жалем 
константує,- що він „на жаль 
неуповажнений' до того. Таке 
було при переговорах у справі 
німецького торговельного до- 
говору. 



лиці, не чути гамору фабрик, Хто отже має владу в Япі 
яких там усе більше, не чути 1 нії? ' ' Лог ' ; ; 



дебат парляментів. Ніякий мі 
ністр ие сміє переступити по- 
рогів строго бережених тере- 
мів палати. Навіть князі і кня- 
жни жнють далеко від бога, 
себто мікада. Щоби ще ліп- 
ше відокремити цісаря ИошІ- 
гіто, як це в силі зробити ка- 
нали і мури, — натякають, 
будь» би мікадо умово хорнй. 
Мікада в уряді заступає на- 
слїдннк престола Гірогіто. 

Отже з повнще сказаного 
внходилоби, що в Японії вла- 
ду має наслідник престола. Але 
так не є зовсім. Що правда, 
він жне між звичайними емер- 
гельннкани (в гарній обшир- 
ній палаті, побудованій на взі- 
рець Верзалю) та при нагоді 
показується народовн. Та йо- 
го влада сягає ледви так дале- 
ко, що підписує формально 
документи в імени цісаря та 
при нагоді приймає чужих дн- 
пльоматїв. Але такі приняття 
є неполітичні та звичайно три- 
вають лише кілька хвиль. На о- 
сташіьому новорічному святі 
перепроваджено попри нього 
заграничних амбасадорів ско- 
рою ходою. Коли престолона- 
слідник виїздить кудись, то ву 
лиці тоді замкнені, а цілий від 
діл сторожі на моторовнх бай 
сиклях супровожае його зачи 
пене авто. Наслідник престолу 
е символом моїучостя, яку 
від часу анархістнчного атен- 
тату двічі так -трівожно бере- 
жуть, але сама могучість, влада 
находиться деннде. 

То певно в ларлямситі? Ні. 
При цьому слід памятати, що 
японський парлямент вибирає 
упршілеена меншість, отже 
парлямент не є речником наро- 
ду. З 80,7 міліонів Японців 
(стільки подає їх остання кон- 
скрипція) у виборах до парля- 
менту може взяло участь п І в- 
чварта міліона. А в Японії тим- 
часом ухвалено „загальне ви- 
борче право", але й воно на- 
стільки є „загальне", що поши- 
рює число управнених до го- 
лосування до 12—14 міліонів. 
Тимчасом теперішній парля- 
мент потріває ще до 1928. ро- 
ку. Японські партії, то групи 
без прогрими, яких лучать'о: 
собисті й торговельні справи. 
До певної міри можна їх на- 
звати горожанськими, міщан- 
ськими. Два міліопи фабрич- 
них японських робітників не 
мають иіодного посла. Ба, 
дебатують над тим, чи позво- 



На цс питання дуже тяжко 
відповісти. І обзнакомлені 
тою справою не відповідять на 
це питання зовсім, або дають 
ріжні відповіли. З ріжних та- 
ких відповідей можна дійти до 
Слідуючого висновку; 

Владу передовсім мають 
шляхотські родини південної 
Японії. Вони вже тому богато 
соток літ потрапили мікадову 
владу звузити в свою користь. 
Одна з тих родин ще нині має 
великий вплив на армію, инша 
на фльоту. 

На другому місці при владі 
є родини великих капіталістів 
Із мітсубішамн на чолі. Мітсу. 
біші тб'*великІ власники япон- 
ських банків І промислу. П( 
ловииа краю задовжена в них. 

На третьому місці при владі 
є тайна рада, що складається 
з око.іо ЗО членів. На зов* 
Иуе її нібито цісар, а в ді 
стн висилають її впливові ро< 
дини. Раду цю можна би по 
рівняти з коронною радою ин 
шнх держав. Ця рада в дійсно 
стн рішає про війну і мир і ця 
рада визначує напрямні япон- 
ської закордонної політики 
Рада все радиться старенького 
князя Сайонджі, якого шану- 
ють як одинокого живучого 
члена ще тайніщої державної 

Р ади - 

Князь Сайонджі 
займає ніякого офіціального 
уряду, то одинокий викона- 
вець влади в Японії, якого мо- 
жуть назвати по іменн. Зреш- 
тою знають лише (або й н< 
знають), які родини вважаєть- 
ся могучими. При цьрму ще го- 
ді відповісти на питання, кот- 
рий саме член родини має рі- 
шаючий вплив у родинній раді, 



ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ. 



„ПШИЯЦЄЛЬ ПОЛЯКУФ". 



ПАСЕПК. 11 ДЖ. Повілоняяеться 
членів Тов. ]и. Х|-*стнтел«. від. 97, що 
првдеідвтель відділу скликує надзви- 



чайні збори н.ч і 
під ч. 47 Норс і 



Ліни точно. Кождия член і чдс 
ниия мають явисись без виїмки ік 
пшиШ час. бо е дуже важні спра 
. до вирішення . Головним Урядни- 
ком. Нсявнвшнйся член або чдеіоїця 
будуть трапі грошево, п котрий член 
не бав 3 місяці на вборах і не пові- 
домив предсідатсля. той буде суспен- 
дований, як ис прибуде на згадані епе- 
ціяльні збори. Хто з членів «шкиться, 



У пасейськнх газетах появи- 
кя величезні статті протіо- 
ворот римо-католнцького свя- 
щеника о.^Стаиіслааа- Кручека, 
пробоща польського костела 
на Вол Стріт, з Польщі й Риму. 

Статті зацікавили мене, бо 
вони починаїіться грубим на- 
голрвком, що цілий Пасейк' 
має бЛагословенство папи.. 
Такі пишеться, що всі мешкай-: 
ці Пасейку, без огляду на те, 
якої вони раси або віри,'!ма- 
ють спеціяльне благословен- 
ство від папн ПІя* XX 

Се благословенство ^оав рим- 
ський папа о. Кручекови на 
спеціяльній авдіенції, яку він 
уділив о. Кручекови дня 23. 
серпня сього року, а яка тре- 
вала цілу годину. На сій авді- 
енції о. Кручек дістав високе 
папське відзиаченне, ордер „Де 
мерцеде'" 

О. Кручек виїхав був до Ри- 
му разом з польським єписко- 
пом ГТржездзєцькнм, котрий 
вертав з Євхаристичного Кон- 
гресу в Шикаго. Се той самий 
єпископ, що на Євхаристичнім 
Конгресі виголосив промову, 
що українська католицька цер- 
ква вже скінчила .свою історич- 
ну ролю та що ЇЇ вже час похо- 
ронити. 

Найцікавійша частина історії 
о. |Кручека відноситься до йо- 
го авдіенції у римського папн. 
о. Станіслав Кручек каже: 

„Папа Пій перший поздоро- 
вив мене польською мовою. По 
звичайних поздоровленнях, 
підчас котрих я поцілував йо- 
го в перстень, він дав знак, що- 
би я* сів на кріслі при його 
бюрку, і я почав оповідати йо- 
му про діяльність архисписко- 
па Цепляка в Америці та про 
послідні години архнепнекопа. 

„Папа Пій роспитував відтак 
про здоровля єпископа Оконо- 
ра, і тішився дуже, що спископ 
ще мрже сповняти свої обовяз- 
ки". 

ЄпнСХОП Оконор се айрись- 
кий біскуп у Нюарку, котрого 
Українці знають з того, що він 
заборонив пасейськни україн- 
ським католикам в галі україн- 
ської школи, записаної на у- 
країнську католицьку церкву, 
віче поотестаційнс 
польсько-римського я 
ту. 

. На другий день після авді 
евцїї в папи о. Кручек мав ав 
дієнцію в папського секретаря, 
на якій говорено про розділ 
маєтку по архЙепископі Цєп- 
ляку. о. Станіслав Кручек ка- 
же, що після згодн з папським 
секретарем переважаюча 
стина спадщини по -Цепляку 
має бути зужита на польські 
патріотичні цілн в Польщі, а 
передовсім на внхованиє дітий 
Польщі та на піддержаннє 
польських Інвалідів. Се зреш- 
тою зовсім природне для того 
рода польського патріота, я- 

КИМ був ЄПИСКОП 



[водили серед українського на- 
рода в Америці братовбийчої 
боротьби, але старалибся нас 
зєднати; не ослаблилнбн нас, 
але скріплнлнб, 

Я мав недавно в нашім Ню- 
арку нагоду бачити, що може 



зробити правдивий патріотич- 
ний священик і нарід. Дня 3. 



страйк. Люди гм-рвстади ходи- 
ти до церкви. Ми вірили, що 
наша церква йде а українським 
народом. Коли вона не йде, а 
хоче нас завертати назад до 
1848. року та до, панщини, то 
най собі самий єпископ до неї 
ходить. 

РутенськнЙ єпископ та його 
прихильники кричать тепер, 
що/ се відступство від церкви. 
Та, се не відступство від церкви. 
Се видно добре в тик громадах, 



посвяченне одної вулиці, -яку 



І одної І 
І з Ієни 
Ґ1&реюк6г№' 



перемінено 



се зробив? НІХТО- 1 
шень місцеві Поляки своєю 
зорганізованою 

Дивлячися на сю параду, я 
подумав собі, що й наші Укра- 
їнці моглиби зорганізуватися 
в велику, силу й зробити нема- 
ло для розславлення імени У- 
країни, якби його не розбива- 



жовтня відбулося тут урочисте ^імтріоти, якфоїжиотупають 



ПОЛІТИКИ ЄПН- 

Українці відступають 
від Иеркви, ХШтт відступа- 



ннчтАІ' г 1и- ють віД т РУтеяської 



і церкви, а 
української 



шукають щирої 
церкви. Українці лишень ке хо- 
чуть датися рутенцям завести 
себе до відступства від Украї- 
ни. 

Г. Хлнстун, Ню Иорк. 



На сьому святі виступив мі- 
сцевий польський католицький 
священик з церковним свячен 
нєм. Вийшов у ризах і святив 
вулицю на імя свого пяніста. 
Дивлячися на сю параду, я на- 
гадав собі на те,, як наші свя 
щевнки мечуть каміннєн на у- 
країнськбго Мойсея Івана 



ПОСМЄ^ЗГІДм. 

др. Філєнон Григорій, 

професор православної релігії 
при державній гімназії в Чер- 
нівцях родився як син селянина 
в Глннници 18. червня 1884. По 
укінченню гімназії зложив 1904 
року Іспит зрілостн (матуру) а 
укінченню богословських 



Франка, який прецінь для нас'илук був з січня 1909 року про- 



має богато більше значінне, як 



мського конкорда- 



мрвований на доктора богосло- 



вія. Ставши 1910 року священи- 
ком, був він катехитом, а 1911 
року сталим професором релі- 
гії при II. (українській) дер- 
жавній гімназії в Чернівцях. 



вони більше нашої помочи по- 
требують, як можуть нам дати. 
Не днвімся на них, ратуймося 
самі перед затяганнєм нашого 
народа л~табор Тверд охліба. 
Стсфан Дідора, Нюарк, Н. Дж. 



.{Написавши габілітаційну зада- 
чу: „йег 1)г5ршп£ а". Реіі^іоп", 
поїхав на дальшу науку до Від- 
ня і Берліну, де його захопила 
світова-війна. Підчас війни об- 
няв він і службу війск>.-вого 
священика. Він написав пе 
більшу працю: ,,Ріе Ерікіезе іп 



Я вважаю зайвим додавати 
до слів о. Кручека свої думки. 
Кождий читач знає, що я ду- 
маю про цілу справу. Двох ду- 
мок у нас про-се відай нема. 

Д. П. 



лнти їм утворити професійні 
союзи. Досі лише толєрується .і Ш ^ АГ0 - . ІЛЛ - б р- <*• °- Нияолая, 
родичі стомрншеш," Г. її '.ЇІ^ГГ^'П^ 

ДІЙСНОСТИ ВОНИ протнворічать Ж ° я а ™І. я в гади парояіядьніа при Ож- 
чямпмппї і , 1 Райс уя - На п °Р«ку нарад е ва- 

ЗЗКОНОВІ. ж„і справи до полагодження, 

Як би там не було, — ска- 
же знетерпеливленнй читач — 
як бн там не утворився япон- 
ський парлямент, то все таки 
мгусит.ь,вія мати політичну си- 
лу. Але А тут треба сказати: 



НАРОД СЕ МАЄ ЗРОБИТИ. 

В боротьбі, яку розвели с'е- 
ред^ американських Українців 
єпископ Богачевськнй зі сво- 
їми прИклонниками, забирало 
вже ґбйос богато людий, ви- 
сказуючи свої думки. Було бо- 
гато людий з високими школа- 
втратнть голое. ЗборіГ імзпГчнуться ми » як ' °ДНВК НІЧО розумного 

г^!.г*™« а не сими '' гол °" № 

вписати свої діти до Мол. Союза, 
зголоситься, о уряд охочо уділитеї. ..„- 
трібннх інформація. — Ми*. ІІрнплан, 

предс- 



,_ , , про- 

енться всіх членів явитись па мітінт 
— Магас СтахІв, предс; В. Грнньків, 



Падеревськнй для Поляків. 

Коли українські священики 
не хочуть робити серед Україн- 
ців такої роботи, яку роблять 
серед Поляків польські, то у- 
країнський народ мусить узя- 
тися самий до справи. Нема 
нам чого спускатися на духо- 
венство, яке дається вести єзу- 
їтським вихованкам. Духовен- 
ство під обухом Риму й Вар- 
шави, І ие то, що не потра- 
фить помогти нам, але не по- 
трафить навіть уратуватн себе! йеп огіЬосіох-^д^оііїсп. ІЛшґ- 
самого. К' еп йс5 ^р/ІІСгіті >ап(1ез " (» Епік - 

Не ждім на поміч від них, бо| л «а в православно-католниь- 
кнх літурЙяКпіСЛоду 1 '. Після 
15-лІтноїЧгл , уіМби^умер по тяж- 
кій слабосЧИ "26/марта 1925 р. 
проживши 1 ВД'Чілїт. Полишив 
вдову - л«ом»;-дИ-:.-ш. що тепер 
жнвуть'у- «рійній нужді під ру- 
нунсьюп»я*мцукВ*і. 

ПокІйн№Чеді*ж«в до всіх ук- 
раїнсьютх їтоьарйсїв у Чернів- 
цях- і в ЧаС'ВІльНнй від службо- 
вих обовя•IСівЇ24■■ студій, брав 
живу участь в*україиськім куль- 
турнім І громадськім життю. 
Перед війною як * директор 
хлрпячої бурсн ім. Федьковича 
здобув собі щирі симпатії так 
учнів як і їх родичів. Покійний 
відзначався і бистрин умом, 
надзвичайною працьовитістю і 
прямо жіночою лагідністю вда- 
чі, що дуже гармонізувала з 
його духовним станом. Як гар- 
ний український патріот відчу- 
вав він дуже болючо румунське 
ярмо, і цей біль загнав його 
передчасно до гробу як жертву 
лютого румунського окупанта. 
Земля хай буде йому пером! 

Подав о. М. К. 



8 КОЖДІИ українській ха 
П ПОВИННА НАХОДИТИСЬ 
ЧАСОПИСІ» „СВОБОДА". . серце, то. вони не булибн ро* 



но заявилися за" єпископом та, 
його редактором. Тепер я по- 
зволю собі сказати свою опі- 
нію, хоча я не маю високих 
шкіл. 

Мені вилиться, що школи тут 
ні причому. Не в школі сила, 
а в серци. Як хто має щире у- 
країнське серце, яке беться_ за 
українським народом, той без 
труду пізнає, куди Йому йти. 
Якби єпископ Богачевськнй 
його р*едактор мали українське. 



•приходимо ДО ДІЛ. 

Як видно з вісток' у газеті 
боротьба межи народом і єпи- 
скопом Богачевськнй уже пе- 
реходить від слів до ділЛарод 
відчув глибоку зневагу, яку 
завдав йому єпископ Богачев- 
ськнй, лрищіплюючн народови 
на польське бажаннє назву Ру- 
генів, обкндуючи болотом 
честь Івана Франка/зневажаю- 
чи Тараса Шевченка, виступа- 
ючи проти українських органі- 
зацій, ведучих допомогову ак- 
цію для старого краю. Народ 
відчув болючо всі ті численні 
зневаги, але народ не відпові- 
дає на них зневагами зневажа- 
ючих. Хто читає голоси преси 
Й читачів, той бачить, як по- 
важно заховується нарід мимо 
тяжких \>бид. Він не кидає о- 
бид, визнванок, але на обидн 
відповідає гідно, не словами, 
але ділами. 

Як видно з газет, відповіли 
не всюди однакові, але дуже 
до себе подібні. Можна ска- 
зати, що український народ в 
Америці той ніж, яким єпископ 
замахнувся на нарід, повернув 
самого єпископа. Єпи- 
скоп сказав, що його церква 
називається не українська, але 
рутенська, а народ сказав епи 
скоповн: „Тримаю тебе за сло 
во: коли вона рутенсм*/ то 
держи " 



ржи ЇЇ собі. Ти РутЙЙців- -і 
і Українці, і нас ти нй обхо- 
диш". ■• ^ 

Сказавши таке, наріді почав 
здержувати податок на 
скопа (катедратик). Як єпи- 
скоп Рутенець, то най йому Ру- 
тенці дають катедратик. Що 
обходить Українців податок на 
рутенського єпископа? 

Другі домагаються від єпи- 
скопа віддання церкви на на- 
рід. Сни вони кажуть: Як дов- 
го ми думали, щр наша церква 
належить під українського е- 
пнекопа, так "довго ми прнзна-- ""їЖІ 
вали єпископа. Колиж тепер 
єпископом став Рутенсць, то се 
єпископ не наш., 
В ід* нншнх ц< 



НА ПОМІЧ СТРАЙКУЮЧИМ 
В ПАСЕШ, Н, ДЖ. 
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ПОЗІР! ЕМБРІДЖ І 

ЗАХОДОМ 
БРАТСТВА СВ. О. НИКОЛАЯ 
в Е^відж. Г^я, «Ід, 29В. У. Н. Сою» 
г !>' — Іт$ 1 Ф г *' ткЄЯ — Г 

З НЕДІЛЮ, 24. ЖОВТНЯ 1926 

' . ! о ГОДИНІ 3. СПОЛУДНЯ 

В СЛОВЕНСЬКІЙ гали 

ВЕЛИКЕІН'А'ВОДНЕ 



ЇНСЬКОГО г 



я в Америці. 
. _1ШГПІ яяш ш- 
род супроти зусмдь повернути його 

на службу польської окупанії? 

— іутмггй сажмопи й пер- 
та окутшнтовя? Чи ИЗЕ 



Промовляти будуп: Отеляп Рстк*Г 
редактор Свободи, органу У. Н. С, 
і місцеві тл дрвкоЛпяілІ бесідпнкн. 
:одггь усі «о 




СВОБОДА, ВТОРОК, 19-го ЖОВТНЯ, 1926. 



З УКРАЇНСЬКОГО 
[ ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ. 



Приготовання до свята Першо- 
го Падолиста.. 

Перший Падолист, день- від- 
родження української держави 
в Галичині, набирає яко нацІо- 
ніз.іьнє. свято серед української 
суспільиоети незвичайніш іІо- 
ваги. Доказом сего був^енту- 
зіязм, з якіщ. присутні на збо- 




лнмя'-буДийкйміР'ВііГстічю! 

їдеревннн. Горобці 
кають, неначеб запрошували 
гостей до себе: ходіть, ходіть. 

Приїздимо до міста і захо- 
димо до Фнлипсбурґ Галі. 
Концертова галя простора, чи- 
ста. На естраді виставлений об- 
раз Івана Франка. Галя повна, 
набита по береги! Відчнняеть} 
ся куртина, виходять русалки, 

Ми <^6м1. Ст^отьм " 



призначене і 
ходить учит 
разу можна 
хор добре 

тюк вивчив хор взірцево. 
Р ах, скликаних ла^іщцІятнвфцй.хер годен кождого вдово 



Стрілецького Гуртка - в Фила- 
делфії, рішили торжественно 
відсвяткувати сей день памят 
ний в нашій історії. Збо- 
ри відбулися в четвер дня 
14. с. м. Рішено устроїти 
святочний концерт в ' день 
14 падолиста о год. 7-ій 
вечором. Обговорено точкн 
програми й вибрано комітет з 
левять осіб, яким поручено ви- 
готовити повну програму свя- 
та. Слідуючі збори, на які рі- 
шено скликати всі товариства 
і братства і на яких буде о- 
конечно принята програма свя- 
та, яку предложать вибрані в, 
комітеті, відбудуться в четвер, 
дня 28, с. м. в домі Українсько- 
Лмсри камських Горожан, при 
847 Норт Френклин Стріт, точ- 
но о год. 8. вечером. На сі збо- 
ри запрошуємо відпоручннків 
всіх товариств, при чім вже са- 
ма вістка в часопнеях уважа- 
еться для кождого товариства 
;іаіірошеннєм. 

За Комітет свята Першого 
Падолиста: 

Д-р Павло Дубас, секр. 



БРУКЛИН, Н. К 



Пбнкерс. 

Прочитавшими, „Свободі" о- 
голоіііення, ; піР / в,:Йонкерс при- 
готовляє , Хор .і«- -М- Лисенка 
свято Франка нд день 3-го 
жовтня, я з прияте- 

лями, щоби насихали на кон- 
церт. Нема,в-насхаогв, поїдьмо 
до других. Будиумнів Ню Нор- 
ку. поїдемр.і<,дотИонкерс, щоб 
нрнднвитисьіг як .Українці ша- 
нують українського Мойсея. 

Дорога до РІонкерс гарна, о- 
колиця гориста і романтична. 
Місточко чисте з двоповерхо- 



лчти. 

Всі точки хору випали зна- 
менито. Не буду розписуватися 
над всіми точками концерту, 
бо про те вже була допись. На- 
лежить дійсне признання гро- 
маді в йонкерс, що урядила 
таке красне свято. Навіть най- 
менша дитина зрозуміла, що 
це було велике свято,, що 
Франко це народна святість. 

Час минає, концерт кінчився. 
Прийшла пора опускати галю, 
а люде прямо, салі не хотіли о- 
пускати. Питаю людей: #к це 
у вас, що всьо так гарно скла- 
дається? А люде кажуть: Бо у 
нас добрий і патріотичний па- 
рох о. Сполітакевнч, у нас І 
добрий дякоучитель п. Фатюк, 
у нас є доволі і других гарних 
народних робітників. Словом, 
нас в громаді одно українське 
у нас в громаді одно українсь- 
ке серце і одна українська ду- 
ша у всіх. Чи не моглобн так 
бути й у нас? — думав я собі 
по дорозі, вертаючи з концер- 
ту до дому. 

Григорій БардакГ 




ІеЬі^ІіУаІку 
Ехсигзіоп 
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1 ЕхсЬм|а РІжеа або Лої 

Телефон Інформаційного Бю- 
іотсгт 7000. 



Антона Лурих 

ЧЕМПІОНА ЕСТОНІЇ 

В ПОНЕДІЛОК 25-го ЖОВТНЯ 

в Агтогу НаН, 
на 34-тій ул. і 4-та Евня 

КРОНИ ГАРКАВЕНКА БУДУТЬ БОРОТИСЯ ЩЕ ТРИ ПАРИ. 

ПОЧАТОК О ГОД. 8.15. — ТИКЕТИ ВІД $1.10 В ГОРУ. 
241.5-« Л ■> - ж. ПФЕФЕР, менаджер. 



Пчііснлвєнія 



НАФТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 

Історія нафти е приблизно 
гака сама, як історія вугілля, 
І так само нафта не е нічим ин- 



ньої, передісторичної ростин 
ностн. На протязі довгих тися- 
челіть, ПІД хемічннм впливом 
горячі і натиску підводні ро- 
стини і разом з ними тіла риб 
та всяких водних тварин роз- 
кладались І залишили по собі 
яка хемічно складається з 
вугля (карбон) і водня (гидро- 
гец). І так'само, як вугілля в 
землі захоронене верствою 
лупку чи то скаменілої глини, 
таксамонафта захоронилась 
через те, шо, проникла в луп- 
цевату глину та пісок і понад 
внрослн верстви лупку а- 
вапняка. Таким способом 



ори 



ві калюжі, з яких на- 
сама природно виті- 

;, ПІЗНІШ, КОЛИ ЗІіаДО- 

[ля масового ужитку, 
нтучно витягати й ви- 



тали 
ціджувати. 

Такі жерела нафти є в ріж 
них сторонах світу, найбільш у 
Злучених Державах, 'які даюті 
иало не цілі дві треті нафтової 
продукції світу. Четверту ча- 
ггину всеї нафти на світі дає 



Мексико, а після нього на тре- 
тім місці щодо нафтової про- 
дукції стоїть Росія. 

Зрештою з давних давен лю- 
де знали, що нафтою можна 
світити. Для освітлення вжи- 
вали її ще стародавні Рнмля- 
не. Такдж думали колись, що 
иафта^доора для лікування де- 
яких слабостей, І Індіяне в А- 
мериці, а за ними І білі посе- 
ленці вживали її на ревматизм. 
Та теперішниЛ ужиток нафти, 
що в самій Америці жене два- 
цять міліонів автомобілів, дає 
мазь для мало не всіх машин, 
уживаних в індустріяльній про- 
дукції І транспорті, і. є сирим 
матеріялом для виробу близь- 
ко пятьсот ріжних продуктів, 
— справа порівнююче нова. 
Першу нафтову компанію зор- 
ганізовано в Пенснлвенії в 1354 
році. Зразок добутої нею ро- 
пи аналізував славний тогоча- 
сний хемік, професор Венямип 
Сндииан, котрий показав, як 
добувати з неї ріжні олії для 
освітлення, для мазання коліс і 
для виробництва газу. В 1899 
році Е. Д Дрейк провертів в 
Титусвил в Пенснлвенії перше 
нафтове жерело І він придумав 
ті способи верчення, які є в у- 
жнтку ще й по нннішний день. 



мала в себе всі 
нафтові проки- 
сли.^ останнім десятиліттю 
минулого століття стали добу- 
вати нафту в Огайо й ІндІяні 
на початку двацятого століття 
в Оклагомі І півнІчнімТексасі, 
а щойно останніми часами в 
Тексасі шонад морем, а в Калі 
форнії . іі Вайонінґ. 

Добування нафти з землі є 
справа не легка і доволі кош- 
товна. Передівсім треба ґео- 
льога-спеціяліста, щоби вирі- 
чи е надія добути нафту в 
і місці, де її ще досі не до- 
бувано. Певна річ, що й найліп- 
ший знавець нафтових жерел 
може помилитись і тоді ^ся 
дальша праця буде даремна. 
Коли є познаки, що в землі є 
нафта, нафтова компанія 
чайно арештує ту землю від 
власника, нлатячи йому окрім 
арендних грошей ще й якийсь 
відсоток прибутку. Далі, при- 
ходиться стягнути на місце 
" Г 



вий спосіб транспорту нафто- 
вої роди. Спускають Тї довжез- 
ними трубами („пай пали"), я- 
кі проведено скрізь від нафто- 
вих жерел до рафінерІй. 

В рафінеріях ролу розклада- 
ють через ступневе огрівання. 
Справа в тім, що вона склада- 
ється з частин, якҐє не одна- 
ково тяжкі, залежно від того, 
скільки в котрій вугля І СКІЛЬКИ 
водня? Деякі з тих частин е га- 
зи, ще ннші течі і ще инші тіла 
ціпкі, тверді. Чим лекша яка 
частина, тим швидше вона ки- 
пить і виділюється. І так, коли 
нафтову ропу помало огрівати 
до все вищої температури, то 
наперед виділюється- з неї газ, 
який має один атом вугля на 
чотири атоми в.одня. Далі, при 
дальшім огріттю, дістається 
газоліну, в якій є яких 5 до 10 
атомів вугля, а коли ще далі 
розгрівати ропу, пояад 400 сте- 
пенів( Фаренгайта), виділюєть- 



ся кероенн, що має 10— 1»ато- 
мів вугля і служить як наф- 
для верчення, ] та для лямпів з ґнотом. Така 
що знов робота не легка й не дестйляція іде далі аж до тем- 
дешева, так як для внверчення перагурн понад 700 степенів і 
одної глибокої ями треба то- все чнм вища температура, тим 
го знаряддя яких 150—200 тон. 1 тяжчий, густійщнй продукт: 
ВзагалІж кошти верчення бува- 1 парафіна, з якої роблять вся- 
ють ріжні: від трох тисяч доля- , кі мазі та смаровила, парафіно- 
рів, коли нафта не глибоко під! вий віск, нафта для топлива, 
землею, до даацяти, сорока й асфальт, кокс. Наприклад, на- 
буває, що сто тисяч, коли тре- 1 фтова ропа, яку добувають у 
ба вертіти дві або й три тисячі [ ТексасІ і в Оклягомі, дає 4 від- 



також найбільшим з приват- 
них, корабельник підприємств 
в Америці. 

Нафтова промисловість в А- 
мернці г в руках великих кор- 
порацій, з яких найбогатвиі І 
найбільш відомі ріжні „Стан- 
дард Ойл" компанії (в Ню 
Иорку, Ню Джерзн, Г 
ції, .ІндІяні), „ТаЙдво 
Компані", „Тексас Ойл І* 
ні" та инші. ■ *»' 

Та хоч як великі тд нефові 
промисли по всім світі^го об- 
раховуюті„.що при теперішнім 
зужиттю нафти п через яких 
двацять літ не стане, — будуть- 
Дшіерпані.УгІ відомі, жерела. 
Звичайно, хемікн Й учені сле- 
ціядістн вже наперед думають, 
звідкіля тоді нафти взяти. Ма- 
буть тоді ввернуться до так 
званого нафтового лугу* а -ка- 
меня, просякнутого оргалІчно- 
ю матерією, похожою на віск, 
яка, коли ЇЇ розігріти, перетво- 
рюється у нафту. Това того 
каменя може дати від десяти 
до пятьдесятн гальонів нафти. 
В Колорадо і в Юта є цілі горн 
того нафтового лулка, але по- 
кищо через великі кошти лу- 
пання й топлення він не може 
робити конкуренції плинній 



На протязі яких трицяти літ, тому 



стіп у глибину. Коли довер- 
тяться до жерела, то буває, що 
нафта рнне струєю, як фонтан, 
але це не часто буває. В Аме- 
риці одно жерело дає пересіч- 
но по пять" барил нафти на 
день. 

Але просто з землі тече тіль- 
ки так звана нафтова ропа — 
сира, нечиста нафта. Щоби з 
неї мати готові для вжитку на- 
фтові продукти — Газоліну, 
керосин, ріжні мазі, парафіно- 
вий віск, топливо, асфальт, 
кокс і таке инше — треба ту 
ропу переварити в рафінеріях. 
Дальша проблема, значить, 
щоб перевести її до рафінерій, 
які звичайно є далеко від же- 
рел нафти, здебьльша біля мо- 
ря, близько морських портів 
або головних залізничнх цент- 
рів. Давніш ропу перевозили 
возами, по кілька барил на во- 
зі, і бувало в Пенснлвенії мож- 
на було бачити тисячі таких 
возів, що тягнулася по доро- 
гах тисячі миль. Та яких 50 літ 



СЯЧ1 миль. 1 
загально ; 



сотки газу, 25 відсотків газолі- 
ни, 15 відсотків кероенну, 40 
відсотків топлива, 12 відсотків 
парафіни і 4 відсотки коксу. З 
огляду на великий розвиток 
автомобільної індустрії най- 



ХОТІЛИ ВК. АМІНУ ВАТИ КОН- 
СЕРВАТИВНОГО КАНДИ- 
ДАТА. 

Монтреал. — Як дуже не лю- 
бить населення Квебеку консер- 
ватистів, свідчить найліпше те, 
що вечером в день ДОМШІЯЛЬ- 
них виборів, велика товпа 
Французів мало що не вкамі- 



том-е очевидно газоліна. Не 
менш важні всякі парафінові 
продукти й мастила для ма- 



продук- нувала консервативного кандн- 



продукти — Газо- 
ліну, керосин, то-що, як теж 
і сиру ропу, де нема труб, пе- 



вагонах-,.тенках", по шість до 
дванацять тисяч гальонів в ко- 
ждім. Для транспорту по мо- 
рях служать теж спеціяльні ко- 
раблі „тенкерн", в які напуска- 
ють нафту помпами і так же її 
вибирають з кораблів. Так як 
американська нафта розхо- 
диться по всім світі, то й „тен- 
кери" творять значну частину 
американської торговельної 
фльоти. Сама „Стандард Ойл 
Компані оф Ню Джерзн' 



дата Г. Беіка в поУітіЧИаиблн- 
Вершер. 

Товпа, складаючася з 200 
розярених виборців, зоруже- 
в буки, каміння і смоло- 
скипи, окружила дім кандидата 
ще заки вислід голосування був 
відомий, і хотіла вдертись до 
середини. Кандидат мусів ви- 
стрілити* через. вікно понад тов- 
пу кілька разів, по чім вона від- 
ступила від його дому на яких 
ЗО кроків. Зараз по цім окру- 
жили хату приятелі консерва- 
кандндата і не відсту- 
. раня, хоч ворожа до 
них товпа обкидала їх буками 
і камінням. Рано прибула по- 
ліція і розігнала „воюючих" о- 
повіщешіяи, що вибраним зі- 
став ліберальний кандидат Дж. 



но-І їх аж 57 і через те рахується В. А. Лондлой. 



ОЛЕКСІЙ к. толстоп. 



КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНИИ 

(Повість з час Ь царя Ів ана Грізного). 



(13) 

голубонько!— Взяв дванайцять 
слуг, своїх добрих, вломився в 
терем. ЗмІевича і пірвав його 
молоду жінку. — От славно 
зробив єси, добрий молодче, — 
сказала жінка, — умів ти мене 
любити, умів і мечем здобути; 
і за те я тебе люблю над життє, 
над світ, над старого поганого 
мужа мого ЗмІевича!" 

— А що, Атанае», — додав 
цар, уважно дивлячися на Вя- 
земського, — як подобалась 
тобі казка сліпого Філька? 

Жадно слухав Вяземський 
слова Івана Василевнча. Попали 
вони в душу Його, неначе Іскри 
в сухе сіно, занялася страсть в 



— Царевичу! — скрикнув Вя- 
земський. — Якби тобі було 
рочків зо пять більше та не 
бувби ти синок государів, яб 
за безчестя визвав тебе в Моск- 
ву на Троїцьку ллощадь, ломі- 
рнлнсьбн ми з собою, і сам Бог 
розсудивби, кому володіти ша- 
блею, а кому на гуслях грати! 

- Атанасе! — сказав строго 
цар. — Не забувавй, перед ким 
говориш! 

— ІДож, батюшка, господине 
Іване Василевичу, т*- відповів 
зухвало Вяземський, — коли 
винен я перед тобою, вели мені 
голову стяти, а царевичеви не 

лам себе безславити! ^ о - — . г- 

— Ні, — сказав лагїдиійше груди Його, запалали очн 
цар, котрий за молодецтво! жаром. 

прощав Вяземському його я-| - Танасю, - продовжав 
зик, - ще час Тапасовн голову | івд. — я сими днями іду моли- 

. .-.^-.жь-іш. ЧНЙ я- в, Суздаль, а ти ступай в 

Москву до боярина Дружини 
Морозова, спитай його за здо- 
ровле, скажи, що я ось прислав 
тебе зняти з нього мою опалу.. 
А воаьмн, — додав він значучо 
— розьми з собою для поваги, 
як найбільше опричників. 

СеребряниЙ бачив, зі. свого 
місця, як Вяземський змінився 
на лици, і як дика радість мель- 
кнула на його чертах. та не чув 
він, про шо була бесіда иіж^ 
Колиб здогадався .Микита 
князем а Іваном Василевнчем. 
Романович, чого радується Вя- 
земський, забувби він, що цар 
близько, схопивбн він зі стіни 
остру шаблю і роатявби Вязем- 



ському буйну голову. Погубив- 
би Микита Романович і свою 
головоньку, та спасли його на 
сей раз дзвінкі гуслі, дзвони 
двірцеві і гамір опричників. Не 
дочув він, чого радується Вя- 
земський. 

Наконсць Іван встав. Всі при- 
дворні загуділи, як бжоли, зру- 
шені в улию. Хто лише міг, під- 
нявся на ноги і всі по черзі ста- 
ли приступати до царя, діста- 
вати від нього сушені сливки, 
котрими він обділяв братію з 
власних рук. 

В той час крізь товпу 
дібрався опричник, котрий 
не був на пирі. і почав щось 
шептати в ухо Малюті Скурато- 
ву. Малюта олютився, і гнів на- 
малювався на лиці його. Завва- 
жав се цар і став домагатись 



рубати! Нсха^^е-'-'тіЮіужнть 
на царській сіужбХ7Я тобі, А- 
танасе,' радше скажу наажу^ шо 
роекзаував мені минувшої «очн 

сліпий тшк ■ ■ •> * 

„В славнім Ростові, 



. ,. В РврНІМ 

городі, проживав добрий моло- 
дець, Олекса Поповйч. Полю- 
бив він над життє молоду кня- 
гиню, імени не' пригадую. Але 
була вона, княгиня, замужем за 
старим Тугарином Змієвичем, 
і як не бився Олевха Попович, 
все тільки відмов»! від аеї діста- 
_ ^, бач, тебе, до 

брий і 

), старого 
в О- 



Небавом розступилася товпа 
і до палати ввійшов Матій Хо- 
ияк, з завязаною головою. 

IX. 

Суд. 

Не стер Хомяк кровн з лиця, 
імазав исю і нарочно й завя»ку 
одіж: ж нехай ось побачить 
цар, як збили слугу його!. 

Прийшовши до Івана, він у- 
пав ниць і очікував на колінах 
дозволу говорити. 

Всі з цікавосте дивилися на 
Хомяка. Цар перший перервав 



— Государю! 
Малюта, — діло нечуване! Зра 
да, бунт протнв твоєї царської 
милости! 

слові „зрада" цар поблід 
і в очах йрго блиснуло. 

— Государю, — продовжав 
Малюта,. — оноді післай'я нав- 
коло Москви обїзд, щоби зна- 
ти, государю, чи так московські 
люде заховують царський указ. 
І се, ігезнаний боярин з холопа- 
ми напав на обїзжих людей 
Многих убили на смерть, І стра- 
шно покалічили мого стремін- 
ного. Він сам тут стоїть за 
дверми, страшно . побитий 1 
Прикажеш покликати? 

' Іван кинув оком на олричнн 
ків І на всіх ляцях прочитав 
гнів і обуренне. Тоді лице його 
приняло вираз якогось дивного 
задоволення, і він сказав спо- 
кійним голосом: 

— Покликати! , 



рнш, серденько, — сказав він, свідків. Як-раз зір його стрі- 
прошиваючи Хомяка наскрізь тився із зором Серебряного. 
своїми допитливими очима, —І Трудно -описати, що зроби- 
іи не перевернулось у тебе в лося в душі Хомяка. Здивован- 
голові? Чи не на пнятнцІ тебе нє, сумнів і в кінци- злобна ра- 



— На кого ти просиш, — 
спитав він: — я(с*вуло діло? їзді? 
Роскгзуй за порядком! 

— На кого прошу, і сам не 
знаю, наш ти православний 
царю! Не сказав він>меяі, соба- 
ка^ свого роду-племенн. А бю 
чолом твоїй царській мнлостн, 
в побою моїм і в каліцтві, що 



покалічено? 

Готов на свою' правду 
хрест цілувати, государю; кла- 
ду голову в застав за слово 
моєї 

А скажи, чому не повісив 
тебе незнаний боярин? 

— Мабуть надумався; нікого 
: повіснв; лрнказав тільки 
іх нас різками вибити! 

Шум 'знов піднявся в зборі. 

— А чи богато вас було о об- 



вальством незнаний чоловік! 

Загальна увага подвоїлась. 
Всі сперли дух. Хомяк говорив 
дальше: 

Приїхали ми, государю, 
обїздом вхело Медведівку, ко,- 
ли се вони, окаянникн, Бог-зна 
відкн взялись, спали на нас як 
сніг на голову, порізали, потя- 
ли лмда-з десять, а других по- 
вязалн; а боярин їх, розбійник, 
хотів-було нас всіх повішати, 
та двох станичників, Іцо ии буг 
лн в обїзді йиили, велів розвя- 
зати І пустити яа волю! 

Замовк Хомяк і поправив на 
голові своїй завязку. ' НедовІр- 
чнвий шопіт пробіг проміж о- 



и. Цар не пі 
— Годі, чиж правду ти гово 



Пятьдесять люда, а я пять- 
десять перший! ' 

А чи богато їхніх було? 
Нічого гріха таїти, їхніх 
було менбше, от-так люда з 
іять або трийцять. 
1 ви дали себе повяз'ати і 



_ — . і ап м „ ііп ,_ сис нивпліііп 

бив мене своїм великим зух-- вибити, як баби! Що вам тако 



го сталося? Чи руки вам пісхлн 
чи душа забігла у пяти? їй бо- 
гу, сміху варто! І що се за бон-» 
рин середо дня напав на оприч- 
ників? Бути не може! Вони то, 
правда, хотілнй ' знищити оп- 
ричнину, та пече!,! мене зїлнб, 
та зуб нейме! Слухай, коли хо- 
чеш, щоби я тобі повірив, наз- 
ви сего боярина, або признай- 
ся, що все неправда» А не наз- 
веш І 



впечесь тобі, сердевьхо! 

Надіе-государю! — відпо- 
вів твердо стремінннй, — ра- 
чить Бог; я говорю правду. А 
тратити мене, твоя воля! Не бо- 
юсь я смертн, боюсь кривди; і 
.що до того покликуюся на цілу 
Оповіданне вдаймось не*мо- рать твою! 



дість намалювались на його 
блнчю. 

— Государю, — сказав він 
встаючи, — коли хочеш знати, 
хто напав на нас, порубав това- 
ришів і прнказав вибити нас 
різками, то повели он-тоиу бо- 

ринови назватись по Імени, по 
прізвищу! 

звернулись на Сереб- 
ряного. Цар наморщив безво- 
лосі брови й пристально в ньо- 
го вдивлявся, але не говорив ні 
слова. Микита Романович сто- 
нерухомо,' спокійний, та 
блідий. * 1 

Микито! — сказав в кінцн 
цар, протяжно вимовляючи 
кожде слово, — ходи сюда. 
Ставай до відповіли. Знаєш ти 
сего чоловіка? 

— Знаю, государю. 

— Нападав ти на него з това 
рншами? 

— Государю, чоловік сей : 
това] 



Хомяк перебив князя. Щоби 
погубити ворога, він - рішився 
не щадити самого себе. 

Государю, — сказав він,- 
не слухай боярина: Він на мене 
видумує через те, що я малий 
признаєшся, то не чоловік і тут між нами правди 
не буде; а прикажи зробити 
слідство, або прикажи хоч му- 
чити нас обох, то так вийде 
межи нами правда. 

Серебряннй згірдно поглянув 
на Хомяка. 

— Государю, — сказав він; 
я не відпираюся свого діла. Я 
напав на сего чоловіка, велів 



ми, за те велів бити... 

Досить! — 
Іван ВасиЛевнч. — 
на допит мій. Чи знав ти, коли 
напав на них, що вони иої оп- 
ричники? 

Не знав, государю. 
А коли хотів повісити' їх, 
признались- вони тобі? 

Признались, государю. 
Чомуж тн надумався їх не 
вішати? 

Тому, государю, щоби твої 
судді зробили суд над ними. 

Чомуж ти з самого почат- 
ку не відослав їх до моїх суд- 
дів? 

Серебряпнй не знав, що від- 
повісти. 

Цар впялнв в него допитлн- 
іий зір і старався вникнути в 
аму глубнну душі його. 

— Не тому, — сказав він, — 
не тому надумався ти не вішати 
їх, щобн віддати їх суддям, а 
тому, що признались вони то- 
бі, що вони люде царські. І тн. 

продовжав цар зі змагаю- 
чимся гнівом, — тн, знаючи, що 
вони мої люде , велів бити їх 
"Йками? " ' 
і!І Госудіфй.^" ім ' 

— Досить! — крнюУув Іван.— 
Допит скінчений. Браття, - 



я по оприч- 



никах, немов покликуючи їхва}його з товаришами бнтіг різка- 



продовжЙ він, обертаючись до 
своїх любимців, — йЙйт^'що 
заслужив собі боярині князь 
Микита? Кажіть, як 4 - думаєте, 
хочу знати, що думає кождий! 

Голос Івана був певний себе, 
але вид його говорив, що віп п 
серци своїм уже порішив долю 
і що біда чекає того, 
чий засуд покажеся мягшнй 
від його власного. 

, — Говоріть же, люде, — пов- 
торив вія, підносячи голос, — 
що заслужив собі Микита? 



Зі 



■І . і* 



НАРИН! 



Україн 



НАГОДИ. 



лай 



«оре. 



репрезентант, реї 
$100.000.000 Ріл-Ьсгеят 
компанію в кісті Ню Порку продає 
.юти в самім місті Ню Порку на луже 
легких услівях. БогатнЯ чи бідний, 
далека чи з близька, може купити ло- 
ти і доми. Незабувамчн. що ц Ню 
Порку е найліпший інввстяснт вашо- 
го гроша, голосіться до мене, я хочу 
обслужити вас ретельно. Поради да- 
ром. 243,46 
Е. А. «ГНГГС КЕАХ Е5ТАТЕ СО., Ьс. 
360 20Ц. 5^.Г*.« їогк Сі**, 



ЯК ми 



РОСФОРД, ОГАЙО. 

Жертви на будову Українсько- 
го Народного Дому в Боську 
в 



И «ртШеться 
12 кімнат дім. 2 купальні, місце на г-а- 
радж. гаьож меблі; добрий на 3 роди- 
ни; продається дуже дешево; місяч- 
ний дохід {76.00., 241-43 

N. иЛ 5Т- РИІІАРвХРНіА, РА. 



НА ПРОДАЖ 2 фарми 12 акрів, 8 
кімнат дім, всі анарядн і ІПекТВр, 
близько камінні»' дороги. Ціна 52.500, 
ютївкою 51.500; 26 акрів при камінній 
дорозі, 5 кімнат дім, добрі забу, 



■і. І" і". 



.700. 



ІРАРМА 5 акрів, 7 кімнат ді 
дола. курник, сад овочевий. - 
$1300. 

Фарма 50 акрів, новий 9 кімі 



і $2700, 



і $1200, решта : 



:чп;;.лу «яггв. 



■ ■■ ■■■ і 



'X, - і - ~ Р9- '■■ р ЧйНІ П " <■ ••••••• 

СВОБОДА, ВТОРОК,- 19-го ЖОВТНЯ, 1926.1 




Фарна ЗО акрів, 5. кімнат дім, сто- 
зла. курник, сад овочевий. 2 коні, 
корови, 25 кч-рнй. плуг, борони і 
' знаряди. Пін.і 51ь00. готівкою 
... решта на сплати. 
Маємо більше фарм. Пишіть 



В. В. МАУтЧАМ). 



235-17 



Я 



і хочете купити або про- 
дати Кім, Сианес «бо ф»рм> 

34 ХОЧСТС переслати ГрОШІ ДО- 

саоїх хресних або 



Телефон: Сгишспу 5881. 

Др. ' К. Д. Б І Л И К 

український лікар і хірург. 

елєктричні МРИРНДИ. 

урядові години: від 10. до 11 рано 



Н О Ь Ь Ц В* 5 
РНЇ5Ю-ТНЕКАРЕШ1С 
ТКЕАТМГЛТ РАРД-ОН. 
Здоровля! — се Ваш найбільший 
скарб. 

Електричні І ручні масажі, зільні ку 

гімнастика і другі всякого родя елек- 
тричні лічення. Приватні поради зяо- 
рояля для жснщіш. Доктор в офг ; 



: 9—12; 1— 4 для жеишин 
й— ч вечер для мучиш. В неділі від 
9—2 для му щин. 

Адреса: 

801 — 45* 5Т.. сог. 8(Ь АУЕІЧЦЕ, 
ВЙООКХУМ. N. ї. 
ТА, №сЛмг 0930. , 



Дальші жертви на будову 
І'кр. Народного Дому в Бось- 
ку зібрано в Форд Сіти, Па., а 
зложили слідуючі: по $10.00: 
Константин Теплий; по. $5.00: 
Андрій Бабак, Николай Дугач, 
Ннколай Теплий і Василь Теп- 
лий з Вандергрифт, Па.; Василь 
Щиманський 4 дол. ; Кирило 
Голизна 3 дол.; по 2 дол.: Ілько 
Бабак, РІосиф Теплий, Марцель 
Опалка; по 1.50: Мих. Гоменда: 
по $1.00: Йоснф Нич, Павло 
Бердель, Анджельо Тони, Ля- 
зар Стоянов, Франко Шаланке- 
вич, о. Григорій Кульчицькнй, 
Лука Пельц. Іван Шаланкевич, 
Іван Лущак з Вандергрифт, 
Па.; по 50 цнт.: ГЇавло Віслоць- 
кн й, Стефан Шанайда, Фред 
Вархоляк, Олекса Паньчишин, 
Николай Мілнча. Роман ВІЙ- 
тик, Мих. Личак, Іван Заверта 
Мих. Голова, Гаврило 
Баль, Іван Гуцуляк, Стефан О' 
ресик, Лука Тертишіїн, Мііх. 
Зошак, Володимир Шостачка, 
Павло Платко, Тимко Вархо- 
ляк, Теодозій Псльц, Адрій Ка- 
ші, Станислав КіЙовський, Іван 
Куцншин, Лязар Меданов, Мих. 
Бек, Григорій Волошинович, 
Юрій Конрад, Мих. Гнатів, Бр. 
Драч, Іван Войтунь; Т-во За- 
порожська Січ, від. 63. Україн- 
ського Народного Союза 10 
долярів; з балю дохід $21.35. 
Разом зібрано $98.85. 

Дорогі браття! Честь вам за 
ваш труд і жертви, які ви зло- 
жили для наших братів, що 
живуть в країні гнету і рабства. 
Видно, шо ви свідомі громадя- 
не, коли відчуваєте недолю 
рідної землі. Видно, що розу- 
мієте, то це значить мати по 
селах свої власні народні твер- 
дині, в яих молодше поколінне 
мало би спромогу виховува- 
тись в українськім дусі, щоби, 
коли прийде друга спосібність, 
стануло воно до боротьби за 
українську державу. 
За Комітет: ■ 



Заходом Центрального Комі- 
тету Запомогового Радехівщн- 
ни відбулося дня 26. м. м. віче 
в справі оборони о. д.ра Пеллі- 
ха, на якім зібрано на сю ціль 
$42.11. Зложили слідуючі: о. Я. 
Чаплинськнй $3.00; 1. Кашта- 
нюк, П. Дибайло, В. Карпннка, 
Г. Лнсик, пр $2.00; Г. Брнк, І. 
Бакун, В. Дубас, О. Витяз, І 
Білоріз, С.Клалій, І. Мисик, І. 
Лотоцькнй, Т. Каськів, 1. .Ди- 
байло, пані Дзендзе, Олена Се- 
бель, Катерина Білоус, С. 
Кравчук, В. Василишнн, П. Ко- 
стів, М. Шумейяо, І. Ковальчук, 
С. Копчук, І. Зєлінськнй, П. Бо 
гатир, П. Кодапир, В. Костів, і 
Г. Соханьчик по $1.00, а решта 
дрібними жертвами. Комітет 
від себе доложнв $&СЮ і цілу ^ , 
суму вислав через Обєднаннє візиті. Х-РЕП 
на призначену ціль. 

Предсідатель Ц. 3. К. Р., д. П. 
Костів, відвідав в неділю дня 
10. с. м. місцевість Грейт Ди- 
довз, И. Дж., де по Службі Бо- 
жій в церковній гали відбулися 
збори в справі оборони о. д-ра 
Пелліха. Гр. Костів Інформував 
слухачів про патріотичні под- 
виги Радехівців, а особливо о. 
д-ра Пелліха. Він представив 
запомогову акцію Центрально* 
гб Запомогового Комітету Ра- 
дехівшнни в Америці. Жертви 
зложили слідуючі громадяне: 
Иосиф Кулн.ч, Іван Микитин, 
Олекса Ковалик, Іван Ожнхов- 
ський, Михайло Ожнховський, 
Анастазія Ковальчук, Петро 
Костів і Т. Гавришенко - ло- 
'$1.00; а Федь Шавалкж, Петро 
Ґрабінський, Павло Білоус, Н. 
Ковальчук, і Іван Дудак по 50 
цнт. Решта дрібними жертва- 
ми. Разом $11.50. Збірку спи- 
сав місцевий парохіяльинй пи- 
сар і передав Ц. 3. К. Р. на ру- 
ки предсідателя д. П. Костіва, 
яку перешлеться у призначене 
місце через Обєднаннє. 



До лікаря прийшов гість 
хоче, щоби вирвав йоцу бо 
лючий^б. Дентйст уаяв-'клі- 
щі. ярт'пйав до зуба 'й відск'о : 
чнв. ,^ачйте, — калій до хор^ 
го — так лікарі рвали зуо*и. 
тому сто літ". Ще раз схопив 
з>-В -кліщамін ^юдіймик лсу- 
се^. зуба 1 : ^Бачите, так рвав би 
Ьам зуб мій конкурент^ — гіо- 
тішуе він переляканого пацієн- 
та. За третім разом вириває 
зуб і каже гордо: „А осьтак я 
рву вубнт* - 



Я роздумум» яаД ™». *9 
то іде Треба рур і скільки ще 
разів будуть розбирати' і $аси : ' 
пуватя вулицю В ЛГОЙЛННІ, як 
мої роздумування переріа* су- 
сй-жйдок. Він тримав * 



. мав в руиі лїї> ,™ 
що довкруги юуіюгь-^ва Йлета і яіро^т«ц*« 



'і і Ь *к . ' ■' 

її .її г д у. Г 2 ^- 



■дктиіаточо- 

ГО Я ЛЯ>У ВАШИХ ИЕД1ТАХ. 

Бо рі*™ш. .. »(»*. - 
нслуга, я вяв поможу. 

Хронічні недуги иущкн 1 ж 
лічу успішно иолоріікин методами. 

ДАЮ СКОРІ РЕЗУЛЬТА ТИ Т жг» 
недугах неідювик, шкгрішх, еров- 
няд, нирковій, ііочевих. ревиатич- 



вошу кров. 
Мої оидитн уніркоевні. 

'ясті . • 



{*ДА№М. 



Хочете ДОЯІДаТИСЯ про ДІ(М- 

„. речі, що довкруги вас діють- „.„ 
ся невидимо для вашого .ока, не знаєте ви, кілько 
вдаІІтсся в розмову, ідучи, ио-' метрів з Люблина до ЦсреЦиш 
їетом з Тгасаигираяи. Поїздом ля? Показує білет з #юблина 
їдуть всякі і з усіх усюдів. Роз- до Перемишля, В »а иь'Ому і 
мова ведеться звичайно на те- иаписаио 2М ІіВ. Значить, зні- 
му теперішних гараздів. Цікаво еі-е! Знаю то знаю, але скя- 
слухати. -її ікіть мені, скільки кільоиетрівї 

» „.„і 3 Перемишля до Люблнна? Теж 
я, якийсь польський шля , ит ^ тг , о,,,/ то 
істич з довгим «вий вусом і с>>|0 -,,.,,во: 
якийсь Жид, виглядає на.купг . 
ця; і ще другий т»«док.;Тіо&д . Заперечуючи* мах , 
виїхав з Лнлбливі в гіороиу у моїй руці білет з Перемишля 
Львова і їде, немов воли його до Люблина, а на иьому чорне 
тягнудиби. Байдуже, що він ніг по жовтому 266 км. А от бач»- 
би поспішний. Всі очевидно те, що не знаю, говорить ЖН: 
цікаві, чому так поводи поїзд док. Той самий залізннчий 
їде. Справу" вияснює ПОЛЬСЬКИЙ 



ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 



ПОШУКУЮ п. Онуфрія Мкп 

7Г0 ЖЖІТТ, тпудента , 

І Слухача унівгрсиїсі 
.^роїіі 1*37—1910. Я сам з 
вувшнй Найпер сіояяічьі 



. . Ьомокгтсг ' 

Ат».. Д»И*і І- І.. 



іитолицька парена 
-теля, котрий прои- 
і уряджував прс.і- 
нея на адресу 
и. К. Р., 5\'ОВООА. 
ОМУ НОрНе 83 С"™ 1 5іг - л . ЬгіТ СЛт, N. }, 
2Ч-}(, 



ГО 32 ЛІТ У ВАШИХ НЕДУГАХ. 
Без ріжишії, як застаріла Ваша 



, секретар. 



ОЯ. И 5ЯІГН 

М Ш7 7Ік зтвпт, ЮТ ТОП 
Т«!. Огсіігі 6072 
Комо пери я св- Юрії. 
Гоюрдтгв. аю укркІвсі>и 
вшь уакЬпо виулі шужт шм 
... .яті яйл 

-ІЛІКПІЛрнІЯіі.І «д.к-трвг 



В КОЖДІП УКРАЙ ІСЬКІИ ХА 
ТІ ПОВИННА НАХОДИТИСЬ 
ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА". 



ДАЮ СКОРІ «РЕЗУЛЬТАТИ у всіх 
недугах нервових, шкірних, кров- 
них, ниркових, мочевмх, рев латач - 
них, гсиороїдн та исд>тах ішіиок. 
З егїви інунте вашу крої. 
Мої оилвтн умірковані, вілкмв- 



Український ЛІ»В№, 



шлях, тільки само поїзд іде, а ситим ш вдресг- 



ні часи. „До гробу пендзон | 
Польскен" — отті інжинери : 
домовим внкшталцекєм. Ми 1 



НЕ ЗАНЕДБУЙТЕ - 
ЛЕРЕСТУРЕННЯ! 

Червонохресннй Пластер 
Дає Скору Поміч. 

Річ х'еЬеапсчна, ко.ти не звертаєм 



шляхтич. Перед місяцем скоро- ріжниці на 32 км. 
тили тут залізничий шлях' о 5 ц е так> як в календарі, 
км. Збудували новий шлях, але додае , від Ріадва до 
оказуетьсн, ідо тор розсипу- щ, 4 місяці, але від Цслі 
ється. Небезпечно по ньому ї : до різдва а місяців., 
хати. Шо дня направляють йо- 

гндсилують, [| ■ иЦго НН ДР Х ^ Й ^ Х ' £ ^ Я ; Т о ще 
не помагає. Хиба лежить в са- . ' >1 * „„„і-а п лмї 
Ш Суд*»,. С Т .р„й шлкктич З ^ » а ^рт „ос у 

„итьруки і_„.р,каеиатепер.ш- 8 Е „,. 

мятник для „незнанег'о жол- 
нержа". На самій середині мі- 
ста викопали страшенно гли 

ник, а він з запалом починає 
оповідати далі. Панове! То єще, 

послухайте, .що 1 , 
Люблнні за господарка! І'огіо 
відає: Була у нас в Люблийі до- 
рога. Годі було по ній їздити, 
бо ціла була у вибоях і горб 
ках. Ухвалило місто _ дорогу 
сплянуаатн. Працювали через 
два роки. Зробили з неї цацко, 
аж любо подивитися'. Вибруку- 
вали гарним камінням і віддалті 
до прилюдного вжитку. Аж ба- 
чимо, за який місяць почина- 



прокнні'тї 

ня. Якщо, у вас перестуджений, і 
ба негаЛно лікуватися. Купіть < 



захоронює — скріплює 
аптнці питайте м ие.іні...„ 
Червонохресннм Пллстсрон 
мін флинєлі. 




ють розкопувати дорогу на но- 
во. Розкопали цілу, всадили 
каналізаційні рури і знов 34| 
брукували. Та не довго тіїаилй- 
ся ми новою дорогою з рурв' 



звозили до неї цеглу, камінь 
бетон і робили фундаменти. Я 
троха фахог" 
і кажу вам, на тих 
тах остоявсяби 

бор, що його тепер розбирали 
у Варшаві, такі мас 
Ми всі дивилися на те, а ніхто 
№№Ж*ЩМ да стане. 
Аж бачимо, Скінчили роботи 
уо.тЬ фундаментів.' Після того 
прнсипа.ін їх землею і посіяли 
тр^в^ +еірер' на тому місці траї' 
ник і навіть ніхто ве догадався 
ібю, бе- 
. що там 
тисяч золотих закопа- 

9 Ш 



бо ще 

ють вставляти газові рури. 

Шлахціц- сопів зі зворушен- 
ням. Він, видно, любить 
Польщу, сердега. 



I НА ПРОДАЖ ГЖКЇРНЯ І БУЧІІРНЯ 
> всінв потрібними приборами і тон- 

СПі)Н Мс ШКІЛ МІ і К1М- 

гарадж, вуджария, курник; цент 
за все 545 місячно. Інтерес добрий і 
продається дешево по причині сіоні- 
сти в родині Голоснтнсі; 239,41,1 

Кеііт 5(гмі, Восімисг. N. У. 



ми. За короткий час знов по-1 Чому так зробили; питаєте? 
чали робітники розбирати до- ьо в середині роботи роздума- 
рогу. Розбирають її до цього 

часу і вставляють водотягрві Подброж була, як бачите, ве 
рури. І засипають, але робітни- £Йи повчаюча. Це три епізо 
кн говорять, що незадовго знов ДНі щ ілюструють таємниці 
польської господарки. А' скіль 
к# їх незапАсІаних! Море! ї от 
в те море пливуть і наші подат 



1 Час".) 



Аркадій Аверченко. 



СОВІТСЬКА лекція 
ЛІТЕРАТУРИ. 



\ 



Новий учитель увійшов до 
іклонився привітливо у- 
і сказав: 

— Добрийдень, діти! 

— Добрийдень, товаришу- 
вчителю! 

— Чи всі присутні? 

— А чорт знаеі 

— Що то значить? Не розу- 
мію. Як це? 

— А так! Чи маємо за хвіст 
ловити кождого, хто не прий- 
шов? 

— Всетякн... 

— Ну, приміром Євдокнмова 
Андрія нема, Переплюхіна 
Ігоря... 

— Що, вони хорі? 

— Євдокимів пішов на базар, 
продати батькову краватку і 
манш*тівціНіПереплюхІн Женить- 
ся нині. 

— Як то жениться? Жарту- 
йте?! . ■ ге^г ьг- 1 

Бу В такий, що жартував — 
то поставили його під стінку 
(■розстріляли). ' 

— Всеж таки. Хлопець має 
чотирнацять літ І в такім віці 
вяжеться на ціле життя. 

— [ -Перестаньте, товаришу, 
хвилюватися, ще жовч трісне. 
Яке там ціле життя, до чорта. 
Обіцяв мені, що за тиждень 
розведеться. ВІН, товаришу- 
вчителю, жениться для бізнесу 

а його має пів фунта 
^ і дві коробки конден 
молока, Відбере,'про 
і потім розведеться. 



Новий учитель зітхнув, зві- 
сив голову і сказав: 

— Отже забираємося до нау- 
ки... Дятлів наблизився таємнн 
чо до вчителя і сказав: 

— Є комбінація! 
Що то значить? 

— Прошу гіене зараз випус- 
тити — дам вам раз понюхати. 

— Ти збожеволів? Що поню- 
хати ? 

— Кокаінки... 

— Йди на місце, здеморалі- 
зованнй хлопче.- Не підкупиш 
мене такою поганю. Коли пот- 
ребуєш вийти.. 

— Отже так і є, що потребую 
в важній справі: ранд-ву 1 . — 
Така дівчинка, товаришу-вчите- 
лю, вогонь! Чудо не дівіийа; 
Хочеш, товаришу, запізнаю те- 
бе потім? 

— Йди на місце! 

— Останнє слово: даи'трД 
нюхн, добре? Ииііїнй хапав би 
зубами таку нагоду. 

— Сідай. Отже, гіанове, зай- 
мемося тепер Гоголем. 

— Гстгель— мбґель. Чиж ХО- 
ТІВ би нас почастувати? То то- 
бі по тоаарнськи! 

Заблисли захланні погляди. 
Язики висувалися, облизували 
уста. 

Гоголь буж 
кой... Очи пригасли, руки 
висли безсильно. 

Бач» ти — гарне Ідження. душно голови 
Коднб я тах знав, зараз дію 
ногам зваї 



— Слухайте — Гоголь: „Мер- 
тві душі". 

— А то знаменито! Хтож їх 
умертвив? 

— Ніхто. Тут розходиться 
про мертвих мужиків. 

— Так. Значиться, порівтим 
земельну справу. Ну, їдьмо 
дальшеї 

„До воріт готелю губерні- 
я.тьного міста К. вїхала порядна 
бричка, якеро їздять..." 

— Комісарі — замітив Дят- 
лів. 

— Зовсім не комісар— усміх- ( 



нувся вчитель. — То був зе- 



— Агент антантн — додумав- 
ся хтось із задніх лавок. 

вигляд гоУелю 
відповідав його характерові..:" 
Розуміємо. В ньому місти- 
лася губчекя. 

— Щож, знову — зморщив 
нетерпляче брови вчитель. - 
„За Чичиковом внесли його р і 
чн: передовсім валізу з білоТ 
,бік1рн;..:(, г десять мілгОнів ксщг 
,туї'Г— зітхнув хтось у клясу 
За валізою внесли" слиньку 
магомеву й^завивену в папір 
Чену курку". 

В клясі заметушилось. 
' — Як!..'. Що.., Прошу ще раз 
перечитати це місце. 

— „Завннену в папір печену 
курку'.'. ' 

— СЯго буржуй проклятий! 

— Зареквірувати бн йомуі 
— Щоби так бодай одну ніж- 
( відломити. 

Учитель відчитав опис готе- 



— Як то обід? Який обід? 
Таж мав печену курку? 

— „Подавали насамперед 
йому ріжні страви, які звичай- 
но подають у гостннниця: 
приміром: б°гни:' із пиріжкймн 
в крухіи тіси,.'міЇ^кн з горош- 
ком, ковбасу з капустою, пече- 
ну курку, солені огірки І без 
смертні солодкі, крухі тіс- 
точка".,: ' '" 1 

-»- Чиж можливо, щоби не 
тріснув?! 
Брехні 

Чекай, товаришу! Почис- 
лимо; ідо такий обід ноже ко- 
штувати. На борщ із пиріжка- 



ми хай буде пятьсот тисяч, мо- рий 

ЗОК ВІСІМСОТ ТИСЯЧ; 

— Хіба твій мозок! Де ти 
найдеш за вісімсот тисяч ііече- 
мозок із горохом і хлібом? 
Тут треба виложити з шість мі- 
ліонів! , ■ ' 

Учитель усміхнувся. 

Це; що Чичиків їв у гос- 
тинниці.то 
НІ їііШі л 

карс^оч^т.гтршіу^йскйб д:б 

сТШ' ЦГ" скШла Тосгїбййня. 
.Чичиків оглянувся і побачив, 
що на столі стояли вже гребки, 



говорі 

ся до Чичнкова І - Об. реберця 

о вепра на стіл давай! ^ як 
" пЛілого-барана тяг т 



пиріжки; блмии, клюски з ріж- ниі як гуска ^- ) ц^л^I ї ру,ску:. , . 



ними додатками: з цибулею, 
маком, сиром, дрібними рйбка- 



ми тай ще з найріжнійшнмн „ Брехня? - Обидййся учк- 
прикрасами . „Прошу пирога.з — - 
'ЯЕЙЙгпаХ-г- сказала Коробочка. 
Чичиків підійшов до пирога з 
яйцями, зів добрий його шма- 
ток, похвалив його. „А бли- 
нів?" — сказала господняя. 
Чнчнків «вину» три блинн ра- «гіг би МСТИ обід. 
- лю, схвилювання к.тясн іков^ зон, встромив до розтопленого, - Хож.так.тодо чорта . 
«ригасло. Похнюплені рЬно. масла,- тв^оковтнув їх, а уста й Плюшісінрк _ 

РЩЯ&*Р «рветкоір. V ( ; ~ 'І. у тойж ії, е Чівт^' оЙ- 



раз при 



піднеслися не- 
ма гічних словах 



нув хтось голосно. — А де він 
іще їв обід? 

— Не в цьому річ. Прочитаю, 
вам краще геніяльну характе- 
ристику Чичнкова І його 
служби. 

— Ні, чорт їх добери! Того не 
треба. 

— Не треба! 

— Ну, то опис Собакевича, 
хочете? Незвичайно плястнч- 
ний. Ніби різба, вйріблеїта до- 
лотом ґеніяльнотр^ія... 

— А був вій у ньото на обіді? 

— Був. 

-Що їв? Ну, Що? 

кевнч, сербаючи і і 
півииска на 
чезний кусень 

страви, яку подають до б^рщу. 
Роблять п з овечого жолудка, 

начиню і 

ю, мозком і 




! -м роздався в кля 



тель. — Ні, кої панове. Гоголь 
не бреше! Візьмім приміром, я- 
кий правдявнй'е »ого оййс ха- 
рактеру Плюшкіна... 
А в нього їв обід? 
— Ну, ні, хтб там у Плюшкіна 



дав? 



_ на рік 1927 

ЬЖЕ ВИЙШЛИ З ДРУКУ. 

Маємо на складі 30 ріж народних і 
лендаріа на 1927 рік. Календарний 
друкооаннн ко українськії, 
значені червоними буквами. 

Ціна за один календар 30 
реснлкою, а 4 за долара. 
Штсфниісзм, агентам І для 



. За гшпсреД' 
надістаннем 55.00 вишлем" * 
штук оказоапх календарів, шовки" 
огдянулн, а опкля замовляти йньок 
чнело. Замовлення г -. ■ : ю »■ 
>дресу: 2-»- 
ЦЮсАІМ^ ВА2АК. 
ііввД 4іЬ ЗТ Ч МЕУ УОКК. N. V- 




на 'обіді, на сніданні у поліц- 
майсгра. 

' : — Послухайте, який гарний 
опис поліциайстра, як типу' 

— До чорта з описом типу 
Що було на снідання? 

„Появилися на столі: білуга, 
осетр, знги, — ~ 

кявяр свіжий, оселедці, сир,: 
грибки..." 

— Брехня! — завив Сиион 
Кустиків, заткав вуха і скоро 
кивав головою. 

— То неможливе! 
Учитель задумано і співЧува- 

ючо оглянув своїх учеників. 
Зітхнув: 

Ні, т»к дійсно було. 
А чому тепер так не с ? 
Прошу сказати! Чому? Ну? 

— Тепер нема того, бо тепе- 
рішній комуністичний устрій 

і зруйнував економічне 
життя нашої країни, а касуючи 
протязі століть 
право власности, вбив охоту до 
праці. 

Дятлів вискочив нараз їз лав 
і та скрикнув нервово: 

— Котра година? 1 сі?-.. 

іо*ИТЄЛЬ ВИНЯВ ГОДИННИК. ■ і' 

^- 'Ах, який гарний! Чи МШІ 
На іїОУАлнутв? те:-- 1 

Дятлів Підійшов, нахилився 
^оЧчктМевоТ ісамНголькн і ні 7 ' 
бито оглядаючи годинник, про- 
шептав: 

Доказування цих' теорій 
прошу відложити на пізнійше. 
При ЧибїковІ і Вацетісі годі. 

— МІЙ БЙжс! Чому? 

— То шпигуни! В „Чека" слу- 
жать] Зараз засиплять вас. 
"Учитель знову поглянув на 

худі лнця_й. розпалені бч*. * 

скйгаяЯб аттхвув, ве гаазав уж^е • *1^*Щі ^Іяв\ ^івв ваї. м 
забрав свого Гоголя і _ .^^.■■^•■•■■'І 1 * 11 



РАїНСЬКА птоінцька парячи 

^Д^Уад»**. "КОТРИЙ іімібпи 

- ідредп.ііі.і, ,. 




а Наяда; має гкреоу. 
°- \то би пр.. не- 

ПРОШУ ЗІ...!- 

143-44 



ЗНАВБН прн місце переГіївщ. 
ШО сталося і Еміліяним Ніс- 
ікт, уродженим в -Ракоб\ тз* в р. 
З батька Степана і Марії, або 
жінкою Наталею Шеремегои 
- ласкаво подати віломіпь 1( , 

И н С80б0ДИ", 83 Сгиі<1 5.г«,, 

Сі^г, N. З, 14:.^ 

НА ПРОДАЖ ҐРООЕРНЯ, ДЕЛІКД- 
ТЕСЕН. КЕНДИ І ЦИГАР ШТОР. 
ашІ люде, мусить продатися снічас. ] 
о господар а шпигали. Го.тогніися *^ 
ДО ПУЛ-рч му 109 Е. Згії 5ТКЕЕТ. НЕ« 
¥СЖК СТГУ. 242-43 



«- ■ АДВОКАТ 

Б. ПЕЛЕХОВИЧ 

2300 ^ЕЗТ СН1САСО АУЕІЧЦЕ. 
С|ІІ|гЙАСО. ІЬІ- 
ПрактнкУ» У всіх судах; мй- 
мяет ься 1 ^0Щм т ■бстржтів; 
щ НпЯ ■ Н) Р"р* м тя куша і про- 
дажі; . ПерепрОВВДіііуе СЛІДКОВІ 
спро краєві, 



Іо^ЯгггШЬт* її. 



АННД 



Зиацн 
скоро мі 
Ціна ' " 



легкі ДО 
в<Ьпнся їх пі 
$2.00; 2 пачки 

М4.ІЮ- ■ і » 

САРІї'ОЬ АКТ СО„ 

151, Рі. №уі» 



ЯТІ Н НІ 

КАЛЕНДАРІ 



БІЛЬ КАТАРУ 
МІХУРА 
Легко полскшнпг- 
ся через 
ЗАІЧТАЬ МІ0Ї 
'Не беріть ІніпиГь 
Глядіть за слоюя 

Продаесь у в:іі 




вічюто, заорав свого Гоголя 
ВИЙШОВ із клясн. 



ГАЙДАМАКИ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 



